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Berichterstatter : 

Abgeordneter Dr. Ratzel 


Antrag des Ausschusses 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den EURATOM-Entwurf von Grundnormen für den Gesund- 
heitsschutz gegen ionisierende Strahlungen - Drucksache 748 - 
zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. 


Bonn, den 16, März 1959 
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